Part Number: 


Drawin Actual 
3 Tolerance i Accept | Reject Method of Comments 
Dimension Dimension Inspection 
0.080 +/-0.010 
0.300 +/-0.010 
R0.375 +/-0.010 
+/-0.030 jj 
+/-0.010 d || 
*/-0.030 
— H 
+0.002/-0.000 
c. 
*/-0.010 
*/-0.010 i 
2.540 */-0.010 
1.590 +/-0.010 
0.160 +/-0.010 


470.030 
0.130 +/-0.010 | mum 
3.41 +/-0.030 [ o 
3.65 +/-0.030 o] | 
2.24 +/-0.030 ae | 
45° +/-0.1° | | 
RO.25 +/-0.030 B | 
3.97 +/-0.030 | 
i D |] 
RO.38 */-0.030 iz 
20.392 +0.002/-0.000 N 
20201 | 40010 | E m 
0.268 | 900 | = 
R0.260 +/-0.010 E 
0.080 +/-0.010 | 
0.300 +/-0.010 T 
0.381 +/-0.010 p 
0.201 +/-0.010 
0.580 +/-0.010 


H:\FORMS\Quality Assurancelapproved QA\FAI revE 


DART AEROSPACE LTD 
ae ee ee eee 
|Description: Bracket ^ — &— —  — — o ç (| PartNumber |  D3121114 | 
Wa RP TEMP cre a ww a DEL 


Inspection Dwg: D3121 Rev: E 


FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
Drawin Actual 
3 Tolerance Accept | Reject Method of Comments 
Dimension Dimension Inspection 
0.400 +/-0.010 
100? +/-0.1° 


+0.000/-0.010 
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Measured by: Audited by: Preliminary Approval: | 
| Date: Date: Date: | 


Rev | Date | Change _ Revised by | Approved 
A |03.12.08 | New Issue P/O D3121-144 KJ/RF 
Dimensions changed/re-arranged per Dwg revision KJ/JLM 
C 06.06.14 | Dwg Rev. updated KJ/JLM 
D | 08.01.16 | Dimensions updated per Dwg Rev E KJ/EC/DD 
E | 08.05.20 | 0.032 dimension was 0.32 KJ/DD 
Tolerance revised for 20.201 dimension -| KJ E UN 
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